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O^E ^ V'f -f-lf© AltP^an Hideaki Ohba : A double petal form 

of Rubus palmatus Thunb. var. coptophyllus (A. Gray) O. Kuntze 
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Rubus palmatus Thunb. var. coptophyllus (A. Gray) 0. Kuntze 
f. coronarius H. Ohba, f. nov. 

A typo floribus plenis majoribus cum petalis ovatis vel late ovatis numero 
circa 50 differt. 

Hab. Japonia. Honshu. Kanagawa Pref : montibus Tanzawa, prope Inugoeji 
(Katue Sanbe, 5 Mai 1987, typus in TI). 

Nom. Jap. Yae-no-momijiichigo, nov. dDrC^^ 
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